CECYLIA 


BYSTRZYNSKA 


Z Pawelkiewiczow 
WDOWA PO INZYNIERZE ZYGMUNCIE 


po długich i ciężkich cierpieniach, 
zmarła w Krakowie 
dnia 21 października 1971 roku 
w wieku lat 83. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie w sobotę dnia 23 bm. o godzinie 11 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym na- 
stąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego 
spoczynku, o czym zawiadamiają: 


CÓRKA, SYNOWIE, WNUKI, PRAWNUKI 
i RODZINA, 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 D. Z. 10108/71 30 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 5385-67 
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